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ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gat© Sandgata nr. 1 

Betegnelse 


Eier 1970 Uglem, Dagny 

Takst kr ZD «000 Areal tomt 1 V<c m\ bygninger 

Bruk Bolig 


nV 


Oppfort tidligst 1 842 senest 


omkring 


Siste brann 1 842 Tidligere branner 


ANT Al 1 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 


Grunnmur PliS S et 

vegger Tommer, st, panel» 


Kjeller 

Delvis 


Tak Saltak, tegl* 


■ 


Eksterier Jevnt fordelte 2-fags og T-postvinduer (2, et.)» 
Empireomramming • 2-floyet, original port nu overlys. Svalgang 
( senere ) • 

interior Ca. 1880, eldre dorer. Vekselpanel himlinger. 


Gårdsplass, svært trang , hellelagt . 
uthus Bindingsverk, st. panel. 




Ombygging 




1872 Protokoll 




Tegninger, oppmålinger 


Ingen opplysninger i BA. 


ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Ark itekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 6.9.1 974 

Sign LF 



2!!! Sandqata 

Eldre bilder 



nr i 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 

for bevaring? Ja ? Tomta regulert til gat eut vide Ise 



Fremtidige planer 




r 3 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sandgata nr. 3 

Betegnelse 


Eier 1970 Eriksen, Edv. 

Takst kr. DD . 000 Areal tomt ZVZ m* bygninger 
Bruk Bolig 


* 

m* 


Oppført 1 842 tidligst senest 


omkring 


K.Jt Ml 

Siste brann 1 842 Tidligere branner 


IhiTåTT 


Byggherre Chr. Oldenborg 

Arkitekt 


Oppr. bruk Bolig 


pientype 4 -roms plan 


■ 


Hovedmål 13,5 X 9 


Etasjer 2 


Grunnmur Forblendet nu skifer, 
vegger Tommer, st. panel. 


Kjeller 

Delvis . 


Tak Saltak, tegl, gesimskasse. 




Eksteriør Jevnt fordelte T-pos tvinduer , empire-omramming . Bred port 
m. pil a steromr amming . Ant. original port. 


mterior Ca. 1880, vekselpanel himlinger 


* 


Gårdsplass, heller, brostein, 

uthus Utmurt bindingsverk, bolig. 




Ombygging 


Tegninger, oppmalinger 

1939 SPA 


Ingen opplysninger i BA 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 




VedJikeholdstilstand £ 
Antikvarisk tilstand 6 
Arkrtekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




PriOP+ering C 


- 


Dato 6.9.1974 
Sign LF 



Gate Sandgata 

Eldre bilder 



nr. 3 



Foto 



Litteratur 



P, Schoning: Træk av Trondhjems top 
S. Pedersens Boligundersokelse 1930 



hist 



Kilder 



Takst 1842 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 

Tomten utgjorde for en del av Nissens Stiftelse, og deler 
av andre private eiendommer. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Sandgat a nr. 5 

Betegnelse 


Eier 1970 Gaustad, Einar m.fl. 

Takst kr. 7U.000 Areal tomt 314 ml bygninger 

Bruk Bolig, forretning. 


m J 


Oppfort tidligst senest 


1842 omkring 1842 - 


Kjt NT 

Siste brann 1 842 Tidligere brenner 


JttUTT 

■ 


Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 11,5 X 8 


Etasjer 2 


Grunnmur StOpt • 

vegger Tommer, ligg. panel. 


Kjeller 

Under hele. 


Tak Saltak, tegl, gesimskasse. 


■ 


Eksteriør Delvis modernisert, nye vinduer. 

Horisontalbånd mellom 1. og 2. et. 


mterior Modernisert . 




Gårdsplass, hellelagt. 

Uthus 




Ombygging 

1873 

1881 Ny kjeller. 

1956 WC i begge etasjer. Åpent trapperom gjenbygd. 
1958 Nye vinduer, ny inngangsdor. 


Tegninger, oppmålinger 

1939 SPA 

1 956 Plan 1 . og 2. et. BA 
1958 Fasade. BA 


■* 




Ønskelige forandringer 




■ 

Omgivelser 

Positive . 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvtirdering C 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 

■ 




Dato 6.9.74 
Sign LF 



Eldre bilder 


Foto 















Gate 



nr, 



Litteratur 



KNder 



TidMgere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 

Tomten gitt til Chr. Oldenborg i 1842 som erstatning for 
ekspropriert eiendom. Utgjorde for en del av Nissens Stiftelse 
og andre eiendommer . 

Reguleringsplan 
Til binder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 
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ANTIKVARISK REGISTER FOB TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Sandgata 

Betegnelse 



nr. 



Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 



Trana, Valborg 

8 5 000 Area J *<> mt 268 mi bygninger m : 

Bolig, butikk, verksted, kontor 



Oppfort 

KJtNT 

Siste brann 1842 

Byggherre 
Arkitekt 



tidligst 1 8kZ senest 
Tidligere branner 



omkring 1842 



AhrTilT 



Oppr. bruk 



Plantype 
Hovedmål 



10x7,5/6x15 



Etasjer ^ 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Støpt 

Tømmer , ligg. 



panel 



Saltak, tegl, gesimskasse 



Kjeller 

Under nordlige del 



Eksteriør 



Interior 



Jevnt fordelt kry sspos tvinduer i 2. etasje, større 
butildcvinduer i 1 . Horis ontalbånd med f ortanning. 
Flatt profilerte omramminger. 
Delvis modernisert 



Gårdsplass, Hellelagt, velholdt. 

Uthus Delvis mur, dels bind .verk, ligg, panel. 



Ombygging 



1863 
1876 

1882 Ildfast rom mot gården. 

1930 Forandring 1. etg. og kjeller norlige del. 

I.etg. innredet fra kontor til 1 i lighet .Monumen- 
tal trapp fra Sandgt. fjernet, wc i kjelleren. 

(utført?) 



Tegninger, opp*n-'iaer 

1930 Plan kjeller og 

1939 SPA 



I.etg. norlige del. Snitt kjeller 



BA 



Partiet rundt porten er murt og 

pusset, med god sammenheng til 

omliggende panel. 

2-fløyet port med kraftige 

rosetter. 

Mot gårdsplass 3 etasjer. 
Opprinnelige empire-vinduer . 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 

Positive 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



A 

A-B 

B 
A 



9 



Dato 6.9. 197^ 

Sign L^F. 



Gate 



Sandgata 



nr 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 




Bebyggelse 


Gate 

Betegnelse 


Sandgata 


nr, 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Helge sen, Turid 
70 000 Areal tomt 173 ml 

Bolig, butikk 


bygninger 


m 3 


Oppfart 


tidligst 1 i 


senest 


omkring 1 8^2 I 


Stste brann 1 8^2 Tidligere branner 




AWTATt 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr. bruk 


Plantype 








Hovedmål 


15x6 (oppr. 7,5x6) 




Etasjer ^ 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset mur 

Tømmer, ligg. panel 




Kjeller I 

Under hele langs Sandgt . | 


Tak 


Saltak, skifer 







Eksteriør 



Interiør 



Jevnt fordelt T-pos tvinduer , senempire- omramming. Murt 
hjørne mot Asylveita, gavloppbygg.. Mer oppr. preg mot 
gård^ 
Ca. 1890 



Gårdsplass, Hellelagt 

Uthus Bind. verk, st. panel 



Ombygging 1 gg 9 Xilbygg ± mur p & hjørnet. 
1928 Kjeller utvidet. 



Tegninger, oppmålinger 

1928 Plan og snitt kjeller 

1938 SPA 



BA 



■ 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 
B 
B 
B 



Dato 6.9.197^ 
Sign L.F. 



Gate 



Sandfrata 



nr. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /re v et 



Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 



Kultur-, personalhistorie 




l : 2.00 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandra ta nr - 1 1 






Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Lund, Lilly 

1 80 000 Areal tomt ly 1 7 m * bygninger 


m 




Oppfort 


tidligst 1 8^2 senest 


■ 


s-t o. L r é n n 1 R|l O 

omKring 


KJtMT 

Siste brann 1 8kZ Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Bolig 


Plantype 




■ 




Hovedmål 


1 5x? + fløy 


Etasjer 2 


f 3 mot gården 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset mur, delvis betong 
Tømmer, st. panel, mur mot 
gården. Bakgård mot Asylveit^L med fløy 
i utmurt b.verk. 
Saltak, skifer 



Kjeller 

Under hele hovedhuset 



Eksteriør Jevnt fordelt T-pos tvinduer , profilert omramming 



interiør Spesielt tak 2. etg. Modernisert. 

Gårdsplass, Støpt, heller og brostein i portrom 
Uthus Mur, bind. verk, st. panel 

Ombygging l86 j^ l87 g 

- Utvidelse i bredden. Ny murvegg i 3* etg. mot gården, 

3. etg. fløybygning, 
1893 Bygn, mot veita innredet til boligrom. 
1926 Innredet verksted i kjelleren 
1953 3 stk. wc i 1 . etg. 
1955 Nye vinduer i kjelleretasjen 
Leiligheter innredet til kontorer. 

Tegninger, oppmålinger Bygn# mQt veita; 

1900 " " 11 planer, snitt. 

1913 Plan 2. og 3- etg. 

1916 Planoj snitt, fasader til ikke utført ombygging 



1938 

1953 


SPA 

Plan I , e tg. 




1955 


Plan kjeller 


Ønskelige forandringer 


1976 


Sterkt brannskadd 








Omgivelser 






Positive 



Vediikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitektu r vu rtie ri ng B 

Miljøvurdering B 



Prioritering C 



* 



Dato 6.9. 1974 

Sign L.F. 



Gate 


Sanci^ata 


nr. - ^ 


Eldre bilder 

■ 


Foto 


Litteratur 

■ 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/ re v et 



Kultur-, person al ht storie 



ti. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sand ga ta nr. 13 
Betegnelse 


Eier 1970 Wærnes, Signe, 

Takst kr. 2b 000 Areal tomt 1 1 y m! bygninger 
Bruk Bolig 




Oppført tidligst 1842 senest 


18^5 omkring 


Siste brann 1 8^2 Tidligere branner 




Byggherre 
Arkitekt 


Op pr. bruk 


Plantype 




Hovedmål 7,5*9 


Etasjer ^ 


Grunnmur Pusset mur dels kvadrering 
Vegger Tømmer st. panel 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl , rennekasse 




Eksteriør Inng, med kraftig profilert over stykke. 

T-postvinduer i 1. og 2* fags i 2. etas j e , f lat omramming. 


Interiør Delvis moderne. 




Gårdsplass, Hellelagt. 

Uthus Tømmer st. panel. 




Ombygging ^Q^Q ø 


, — ■ w 1 

Tegninger, oppmålinger 1939 SPA 


Ingen opplysning i BA, 


ønskelige forandringer 

Sk j emmende naboer. 




Omgivelser 




VedlikeholdstHstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitektur vurdering B 
Miljøvurdering B 


> 


Priori*enng C 




Dato 6.9. 197*+ 

Sign L.P. 



Gate 



Sangdata 



nr. 1 3 



Eldre bilder 



Foto 



.i 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, persona I h isto rie 



Beguleiingsplan 
Ti! hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 






i 



^1<k^ L<A> - f ; 2oo 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sandgata nr. 1 5 
Betegnelse 


Eier 1970 A/S Mercur 

Takst kr 1 80000 Areal tomt 2k0 m\ bygninger 
Bruk 




Oppfort 188^ tidligst senest 


omkring 


H 1 h MT 
™ -i (ni 

Siste brann Tidligere branner 


AMT iT T 


Byggherre S.B. Digre 
Arkitekt 


Oppr. bruk kontor, bolig. 


Plantype 




Hovedmål 1 7*9 > 5 + f ^V^ T 


Etasjer 3 


Grunnmur Pusset mur, store vinduer 
Vegger m * stein -overdekning mur, kvae 

rert i. 1. etasje, 
Tak Saltak t midtark, bølgebelegg. 


Kjeller 

- 


Eksteriør Symetrisk, nygotikk. 




ln terier 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 191^ wc i alle etasjer. 

1971 3- etasje innredet til kontor, 

Ml 


Tegninger, oppmålinger 1914 planer, snitt* 


BA. 




Ønskelige forandringer 




^^cn¥nf"en virker uheldig 
i miljøet. 




VedJikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdermg B 
Miljøvurdering - 




Prioritering = 




Dato 16,9-197^- 

Sign L.F. 



Gate 



Sandgata 



nr 



15 



.I. 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Qebyggelse 



i. 



Oppfort 


tidligst "iR^p 


senest omkring j K h 2 


KJtNl 




ANTATT 


Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 




Oppr. bruk 


Arkitekt 






Plantype 






Hovedmål 12,5 X ' 


f + fløyer 


Etasjer 2 



Gate Sandgata 

Betegnelse 



nr. 17 



Eier 1970 Katralen, Signe m.fl. 

Takst kr. ijQ 000 AreaJ tomt "|86 m * bygninger 
Bruk Bolig 



nr 



Grunnmur Forblendet mur (dårlig) 
Vegger Tømmer st. panel 



Tak 



Saltak, tegl. 



Kjeller 



under østre del. 



Eksteriør 



Jevnt fordelte T-pos tvinduer , portal med 2 fløyet inng! 
dør, flate pilastre med base og kapitel, kraftig over- 
s tykke. 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



Ombygging 



1872 



Tegninger, oppmåling 

1925 SPA 

1939 Oppmåling hovedinngang. NTH 



Ønskelige forandringer 



Ingen opplysninger i BA , 



Omgivelser 

Dominerende nabo 
ellers positive. 



det 



Vediikeholdstilstand 



B 
B 





Arkitekturvurdering B 




Miljøvurdering B 




Prior^ering C 




Dato 6.9. 197 Z U 




Sign L,F. j 



Gate 


Sandgata 


nr. i ^ 


Eldre bilder 


Foto 

• 


Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
ror bevaring? 



Fremtidige planer 




VU* LM f : 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sand ga ta nr. 19 
Betegnelse 


Eier 1970 Trondheim kommune 

Takst kr 33 000 Areal tomt 110 m J , bygninger 

Bruk 


m 


Oppført tidligst 1842 senest 


omkring 


KJE NT 

Siste brann 1 842 Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Riantype 




Hovedmål 


Etasjer 2 ' 


Vegger Tømmer , liggende panel 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl. 




Eksteriør Skjemmende ombygget. 

Nytt panel, nye vinduer, ny d 


ør. 


interiør Modernisert • 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 


Tegninger, oppmålinger 1939 SPA 






Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand 0 
Arkitekturvurderjng C 
Miljøvurdering C 




Prioritering q 




Dato 6.9 . 1974. 
Sign L . F. 



Gate 



Sancigata 



nr. 



1 9 




Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, persona I historie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 





1. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Sandgata nr. 21 

Betegnelse 


Eier 1970 Walseth, Alfhild 

■ 

Takst kr. 55 000 Areal tomt 1 4 1 m\ bygninger 
Bruk 




Oppfert tidligst 18^2 senest 


omkring 


V iL IlT 

w JL Hf 

Siste brann Tidligere branner 


lUl J.1 T 

BH I* 1 I 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr, bruk 


Piantype 4-romsplan, sideport 




Hovedmål 1 1 , 5x7 , 5 


Etasjer 2 + loft 


Grunnmur Pusset mur 

Vegger Tømmer, st, panel 


Kjeller 

delvis utgravd. 


Tak Saltak, tegl, gesimskasse. 


■ 


Eksterier Jevnt fordelte T-post vinduer, senempire om r a mm ing. 
2-fløyet inng, med vakker pilasteromramming* 


interiør Dels modernisert. 




Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging -j^^6 wc i uthus, kjeller utvidet. Forslag til fasade- 

endring (moderne fasade) ikke utført, 
196O bad med wc i 2. etasje. 
1965 bad i 1. etasje. 


Tegninger, oppmålinger 

1936 planer, snitt, fasade. BA 
1939 SPA 

1960 plan 1. etasje. BA 

i 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 


m 

■ 


Vedtikehotdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdenng B 
Miljøvurdering A 




Prioriter ing G 




Dato 6.9.197^ 
Sign h . F . 



Gate 



Eldre bilder 



Sandgata 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sandgata nr. 23 

Betegnelse 


Eier 1970 Wold, Kaare 

Takst kr. 40 000 Areal tomt 1 J 1 m: bygninger 

Bruk Kontor, verksted, lager» 


* 

nr 


Oppført tidligst senest 


omkring 


KJÉHl 

Siste brann Tidligere branner 


ftWTAIT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Ptantype opprinnelig midtgangsplan. 


■ 


Hovedmål 11x7,5 + fløy (oppr.11x6) 


Etasjer 2 


Grunnmur pusset. 

Vegger tømmer, liggende panel. 


Kjeller 


Tak Saltak, tegl , gesimskasse på 
konsoller. 





Eksterm Symetrisk fasadeutstyr ca. 1890, nyere vinduer. 



Interiør 

Gårdsplass, Svært liten. 

Uthus Sammenbygd med hovedhus, st. panel (originalt) mot veit* 

Ombygging 

1897 Utvidet mot gården. Grue revet, nye piper. 
1957 Div. mindre endringer . Bad og wc i begge etasjer. 

Vinduer skiftet. 
1959 1. etasje til kontor og lager, (utført ?) 
1962"Forandring av 1. etasje", (utført?) 



Tegninger, oppmålinger 

1897 plan 1 . etas j e , snitt , f asaderiss . BA. 

1939 SPA 

1957 plan 1. og 2. etasje fasade. BA. 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

positive. 



VedJikeholdstilstand A 

Antikvarisk tilstand B 

Ark rtekt urvu rde ri ng B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 16.9.197^. 
Sign L.P. 



Gate 


Sandgata 




nr 2 3 






Eldre bilder 






Foto 


















Litteratur 


Kilder 












Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



7777?, 

// <///// 

///////A 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate Sand ga ta 

Betegnelse 



nr-25 



Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 



Sylow, Leif 

20 000 Areal tomt 
Bol i g, verksted 



139 m* bygninger 



Oppført 

KJENT 

Siste brann 



tidligst 1 8 fr 2 senest 
Tidligere branner 



omkring 18^2 

ANT ATI 



Byggherre 
Arkitekt 



Qppr> bruk 



Piantype 3-romsplan , sidepost • 



Hovedmål 


7,5x7,5 + fløy. 


Etasjer 2 


Grunnmur 


pusset mur» 


Kjeller 1 


Vegger 


tømmer, ligg, fas. panel • 


under gatehuset, 






unntatt port. 


Tak 


Sal tak , tegl , gesimskasse . 





Eksteriør 



Interiør 



Jevnt fordelte T-postvinduer, f lat tprof ilert omramming 
Overstykker på konsoller ,horisontalbånd med fortagning * 
Vakker port , antakelig ca» I8fr5» 
Modernisert 



Gardsplass, Brolagt. 

Uthus Innredet til bolig. 



Ombygging 



1872 
1883 

1973 wc i begge etasjer. 
197^ - diverse endringer 



mot gårdsplass 



Tegninger, oppmålinger 1 9 1 9 plan 1, etasje og kjeller. BA 

19^0 SPA 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Po sitive . 



Vediikehotdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering C 



Ål. 

B 
B 
B 



Dato 16.9.1974 
Sign L.F« 



Gate 



Sand ga ta 



nr. 



TJ 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



- 



Kalder 



■ 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sandgata nr. 27 
Betegnelse 


Eier 1970 Johansen, Thorleif 

Takst kr. 20 000 Areal tomt 124 m* bygninger 
Bruk Bolig 


m 1 


Oppført tidligst 1 8^2 senest 


omkring 


KJE NT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


piantype 3 - rom splan , sideport . 


i- 


Hovedmål 6 , 5x? , 5 


Etasjer 2 


Grunnmur pUSSet mur 

Vegger Tømmer, liggende f asadepanel . 


Kjeller 


Tak Sal tak, tegl, gesimskasse ♦ 


■ 


Eksteriør Jevnt fordelte 2- fags vinduer med 2 ruter i hvert fag. 

Platt prof . omramming, overbord på konsoller. 2-f løyet 

port med overlysfelt. 
Interior Modernisert. 


Gårdsplass, 
Uthus 




Ombygging 1 876 


j Tegninger, oppmålinger 19^0 SPA 




Ingen oppi . i BA 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

realitvt positive 
{ skjemmende nabo i vest . 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurderrng B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 16.9. 197^* , 
Sign L . F . 

J 



Gate Sandgata 27 




nr. 




Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 








i Kilder 


Tidligere bygning 








brent/rovet 








Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Oppfort 


tidligst 


senest 


omkring 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 




Oppr, bruk 




Plantype 




■ 




Hovedmål 11 , 5x? , 5 




Etasjer 2 





Gate Sandgata 

Betegnelse 



nr 29 



Eier 1970 Sk j ervold , Arne 

Takst kr, 50 000 Areal tomt 23I m ' bygninger 

Bruk Forretning, kontor. 



rn' 



Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset mur* 

2 . et . tømmer , ligg, fas . panel 
1* etg. hele butikkvinduer . 
Sal tak, tegl, gesimskasse . 



Kjeller 

Under vestre del 



Ekstertor 



Interiør 

Gårdsplass, 
Uthus 



2. etasje jevnt fordelte T-postvinduer, profilert om 
ramming, overbord på konsoller. 

1. etasje helt modernisert 

Modernisert • 



Ombygging 18 65 

18 75 

1912 Ny uthusbygning i mur (Utført) 
1969 1-etg. tatt til butikk. Fasaden modernisert, 
bu t ikk v indu e r . 



Tegninger, oppmalinger 1912 planer og snitt uthus, BA* 

19^0 SPA 

1969 plan 1. etasje ny fasade. BA. 





• 

Ønskelige forandringer 

1*etasje bør males. 




Omgivelser 

Høy murbygning i vest. 




Vediikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering - 




Prior^ering 



Dato 16.9. 197^. 
Sign L.F, 

- 



Gate 


Sand ga i; a 


rvr. 


Eldre bilder 


Foto 


Litteratur 

+ 


Kilder 


Tidligere bygning 




* 1 


brent/revet 


■ 





Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





Pi 



I : 2-oo 



ANTIKVARISK REGISTER FOB TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sandgata nr, 33 
Betegnelse 


Eier 1970 Grønne sby f Olaf 

Takst kr. 50 000 Areal lomt 212 m 3 , bygninger 1^7 rn 7 

Bruk Verksted, kontor 


Oppført tidligst 18^2 senest 


omkring 


KJE Hl 

Siste brann Tidligere brenner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr + bruk bolig. 


Plantype 




Moveama i i f -r ± x*& y \ upp^ • 1 *-a j j f 


m^ m mV _™. ■ j-m. mm £ 

Etasjer 


Grunnmur Pusset tegl 

Vegger Tømmer, liggende panel i l.et 

st, panel 2. etasje. 
Tak Sal tak, tegl. 


Kjeller 

• 

Under hele. 


Eksterier Symetrisk fasade 

T-postvinduer , horisontalbånd 

gårdsplass . 
Interier Ombygget. 


med f ortanning, murt mot 


Gårdsplass, B e t ong . 

Uthus Murt verkstedbygg. 




Ombygging 1863 

1913 Kraftig ombygd. Fasaden beholdt(?). 

Ny treetasjes verkstedfløy i gården (Ark. Joh. 
Knudtsen) . 1 . etas je i gatehuset tatt til verkst. 
VI969 Pipe revet (den 25 m høye verks tedpipen ?). 


Tegninger, oppmålinger 1 9 1 3 planer, snitt , f løybygn. fasade . BA 

19^0 SPA 


*) Antagelig tidligere midtportal, 
innskjøtte bord tinder vindu 
tyder på dette. 


Ønskelige forandringer 1 




Omgivelser 




Vedlikeholds tilstand B 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering C 
Miljøvurdering C 




Prior**ering C 




Dato 5.9. 197^ 
Sign L.F. 



Gate 



Sandgata 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygmr>g 
brent /re v et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
tor bevaring? 



Fremtidige planer 




STUE 






ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gat© Sandgata nr. 35 

Betegnelse 


Eier 1970 Kleveland , Odd 

Takst kr. 42* 000 Areal tomt 252 m 3 F bygninger 

Bruk Bolig 


m 2 


Opptart tidligst 1 842 senest 


omkring 


KJE tit 

Siste brann Tidligere branner 


ANT ATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 

Bolig 


Plenty pe 




Hovedmål 12,5 X 8,5 


Etasjer 2 + loft 


Grunnmur Pusset/slemmet tegl (dårlig), 
vegger Tommer, liggende panel 1. et., 

st, panel 2. et. 
Tak Saltak, tegl. 


Kjeller 

Under hele huset og ost- 
floyen. 



Eksteriør Symmetrisk fasade. Horisontalbånd . Hele ruter. Horisontal- 
bånd. Buet overstykke over port. Mot gårdspl.: eldre vinduer, 
T-post, empire. 2 kobbhus mot gård. 
interiør Modernisert . 



Gårdsplass, asfaltert . 

uthus revet, erst. med carport. 

Ombygging 

1864 

1915 To leiligheter i 2. et. omgjort til én. Ominnredning 1. 

et. for a få entré og storre kjokken. 
1946 Kobbhus mot gaten. \ 
1969 Vinduer skiftet til hele ruter. Trapp i portrommet 
I fjernet. Bakbygning revet-*- " 



Tegninger, oppmålinger 

1891 Kjellerplan uthus BA 
2 1915 Planer, snitt BA 
li 1940 SPA 

1946 Plan og snitt loft, fasade BA 



Vindusutskifting ulovlig , 
skjemmende . 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Vedfikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 

Priori 1 er i ng C 



Dato 5.9.1974 
Sign LF 



Gate lai: 1 3 


nr - 35 1 


Eldre bilder 


Foto 

*< i 



Litteratur 



K,lder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





1. of. | i loo 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Sebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandgata nr * 37 






Eier 1970 
Bruk 


Strøm, John R. , 
2 4 "W** Hreai lomi 207 pyymngtjr 

Bolig, lager i uthus 


1 fl 




Annf n r t 

UppTon 


UQiigsi i OH-sC senest 




omn, r if iy 


IUCM1 

Siste brann 


Tidligere branner 


■ 




Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Bolig 


Plantype 
Hovedmål 


4-romsplan, sideport 
10.^x8.5 


i 

Etasjer £ 


+ lort. 


Rrunnmiir 

vi i i«ii hui 

Vegger 


Forblendet med s ki f ertjlater 
Tømmer, stående panel 


Kieller 




Tak 


Sal tak, skifer, 1 kobbhus 




■ 



s erior Jevnt fordelte T»postvinduer, uprofilert omramming. 
Port med over lysfelt, flate pilastre (empire), 
vinduer mot gård. 

Under modernisering. Endel eldre dører, vekseipanel 
i tak • 

Gårdsplass, Hellelagt, velstelt. 

Mur, bindingsverk, stående panel. 



Interiar 



Uthus 



Ombygging 



1960 Kobbhus mot gaten og ekstra kobbhus mot gården 



Tegninger, oppmålinger 



19^0 SPA 

1959 Loftsplan, snitt, fasade. BA 





ønskelige forandringer 


Antagelig opprinnelig sval- 
gangshus 






Omgivelser 

Positive 




VedlikehotdsUlstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering A 




Prioritering C 




Dato 5.9.7^ 
Sign LF 



Gate Sandra ta rtr 37 


Eldre bilder 


Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




f- e-H. j : £oe> 




I. 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 


Bebyggelse 


Gate Sandgata nr. 39 
Betegnelse 


Eier 1970 Erntsen, Simon Kr, 

Takst kr. 35 000 Arealtomt 21 k m= bygninger 

Bruk Verksted, bolig 


m 3 


Oppfart tidligst 1 Sk2 senest 


omkring 1 8^2 


KJE Mf 

Siste brann Tidligere branner 


li UT ATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk 


Flantype 




Hovedmål 12x7 + fløy 


Etasjer 2 


Grunnmur Pusset stein 
Vegger Tømmer, st , panel 


Kjeller 

Delvis 


Tak Saltak, tegl, gesimskasse 




Eksteriør Jevnt fordelte T-pos tvinduer , i 2. etg. m. empire over- 
stykker, i 1 . etg. nyere omramming (ca. I890) 


uterier 2. etg. ca. I890, 1. etg. modernisert 


Gardsplass, Brostein, heller 
Uthus Under ombygging. 




Ombygging 

* 


Tegninger, opp må tinger 






Ønskefige forandringer 


Tømmeret er merket 






Omgivelser 

Positive 




VedJikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand " 
Arkitekt ur vurdering 
Miljøvurdering ™ 




Prioritering 




Dato 16.9-1 97^ 
Sign L.F, 



Gate 



Sandgata 



nr 39 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



- 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Reguleringsplan 




Til hinder 




for bevaring? 




Fremtidige planer 


• 



Kultur-, personalhistorie 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandgata nr. k*\ 




Eier 1970 
Takst kr. 
Bruk 


Danielsen, Einar J. 

20 . 000 Areal tomt 135 m * bygninger 

Bolig 


-UL -' 

m 


Oppfort 


tidligst 1842 senest 


omKring i oi*; 


hjLnT 

Siste brann Tidligere branner 


ANT Al i 


Byggherre 

Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger \ 

Tak 


Pusset stein, forblendet m. 
^skifer. Dårlig 
Tømmer st. panel 
Saltak, tegl, gesimskasse 


Kjeller 

Delvis 


Ekslener 


Jevnt fordelt T-postvinduer omramming ca, 1890* 


Interiør 


Vekselpanel himling og gamle 


dører, ellers modernisert 


Gårdsplass, 
Uthus 


Hellelagt 

Bindingsverk, st. panel 





Ombygging 



1865 

197^- Under ombygging - ny trapp 



Tegninger, opp må tinger 

19^0 SPA 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



VedJikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



B 
B 
B 
B 



Dato 
Sign 



16.9.197^ 
1j * E * 



Gate 



Sandgata 



nr. 




Litteratur 



KHder 



Tidligere bygning 
brent /re v et 



Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





M34 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandgata nr. 


43 




Eitr 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Kleveland, Odd 

1 7Q 000 Areal tomt 215 m ' bygninger 


m ' 

III 


Oppført 


tidligst 1 842 


senest 


omkrina 1 342 


Siste brann Tidligere branner 




ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 






Oppr, bruk 


Plantype 


4-romsplan, side port 






Hovedmål 


11x7,5 + fløy 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 

Tak 


Stein, pusset 

Tømmer, st, panel, glass 

Saltak, skifer 




KiGlfer 

Under gatehuset unntatt 
port. 



Eksteriar Hele ruter i 2, etasje 
Butikkfront i 1 . etasje 
Brutal skilting 

Interiør 



Gårdsplass, 
Uthus 

Ombygging 1 861 

1900 Nye piper. Nye trapper (flyttet). Uthus ombygd, 
Kjeller gjort dypere, 

1966 l.etg. tatt til forretningslokale. Fasaden moder- 
nisert. Bad og wc i 2. etg. (Ark. Bjarne Evanger) 

1967 2. etg. tatt til kontorer. 



. 

Tegninger, oppmålinger 

1900 planer, snitt. BA 
1940 SPA 

1966 plan 1, og 2. etg. fasade. BA 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



VedUkeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Prioritering 



0^0 16.9-74 

Sign L-F. 



Gate 


Sanclgata 


nr. Zj 3 




Eldre bilder 




Foto 












Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandgata nr. 


^5 




Eier 1970 

Ta i* cl Lp 
I a KM Kr. 

Bruk 


Lein, Nella 

30 . 000 Areal tomt 9 tn\ bygninger 

Kontor, bolig 


■■i 




tidligst 18^2 


senest 


nm li ri n n 
ul ri Kl i 1 'y 


Siste brann 


Tidligere branner 






Byggherre 
Arkitekt 


■ 




Oppr. bruk bolig 


Plantype 


Hjørnehus 






Hovedmål 


9 Vi- -1 ?: ; ! 




Etasjer 2 


a 1 r i i rS ni ■ ■■ ■ air 

Vegger 
Tak 


Pusset, kvadrering 
Tømmer, liggende panel 

Saltak, tegl 




V \ all ar 

Delvis 


Eksteriør 


Jevnt fordelte 2-fagsvinduer 


med 1 spross . 



Interior 



Horisontalbånd, gesimskasse med fortanning. 
Ny port. Svalgang. Eldre vinduer mot gårdsplass 
Delvis modernisert 



Gårdsplass, Hellelagt, svært trang 

uthus Bindingsverk, stående panel. 



Ombygging 



1953 WC i 1. etasje, bad i 2 etasje 



Tegninger, oppmålinger 



19J+0 SPA 

1953 Plan 1. og 2. etasje. BA 





Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive 5 




Vedlikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkrtekturvurdering B 
Miljø vurdering B 




Prioritering C 




Dato 5.9. 197^ 
Sign LF 



Gate 



Sandgata 



nr. 



hl 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



- 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TU hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




PU*, LaJt. I : ZOO 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandgata 


nr. 53 




Eier 1970 

1 a K 5 1 H, r . 

Bruk 


Trondheim kommune 

^ ^ uuu «reai iomi 105 

Bolig 


Kun n i n fi i* r m" 




f. ri.f fl rt 






nm L ri nn 


Siste brann 


Tidligere branner 




ANUtt 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


bolig 


Plantype 


3-romsplan 






Hovedmål 




Etasjer 2 





Grunnmur 
Vegger 

Tak 



Pusset tegl og stein 
Tømmer liggende f aspanel 

Sal tak, tegl. 



Kjeller 



under hele 



Eksteriør 



Interiør 



Krysspostvinduer i 1, etasje, 2-fagsvinduer i 2. etasje. 
Flat omramming. Svalgang. 
Delvis modernisert . 



Gårdsplass, Hellelagt 

Uthus Bindingsverk, stående panel 



Ombygging 



Tegninger, oppmalinger 

13^0 SPA 



Ingen opplysninger i BA 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 




Positive 




Vedlikeholdstilstand 


C 


Antikvarisk tilstand 


B 


Arkitekturvurdering 


C 


Miljøvurdering 


B 


Priori»ering 


C 



Dato 5-9-7^ 
Sign LF 











Gate 




Sandgata 




Eldre 


bilder 




Foto 

\ 



Litteratur 



il 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, person al hi storie 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




PU* l-2-oo 




< 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 


Sandgata nr 55 




Betegnelse 


Krutthuset 




Eitr 1970 


Erlandsen, Leif 




Takst kr 


r finn Årp>aJ tnml é\C\ nv'' hvaniriQPr 
« u u u «real lurii; Uk/ 111 * uyyiiinyci 


■ 1 1 


Bruk 






fin of ø rt 


ttdliaqt 1 730 tenést 


1 807 omkrina 


KJENT 




ANTATT 


Siste brann 


Tidligere branner 




Byggherre 


Staten 


Oppr. bruk Kruttmagasin 


Arkitekt 






Plantype 






Hovedmål 




Etasjer 


Vegger 


Gråstein 




Tak 






Eksteriør 


Fullstendig ombygget, moderne hus uten tilpasning 
til det gamle miljø på opprinnelig murhus. 


Interiør 






Gårdsplass, 






Uthus 






Ombygging 


1969 Ombygging, utvidet og påbygd 2. etasje. 


Tegninger, oppmålinger 






1807 Plan, snitt, fasade. Sign. F. Rosbach. Arkiv 




19^0 SPA 


ukjent 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Ved likehold st i I stand 
Antikvarisk tilstand 
Arkitekturvurdering 
Miljøvurdering 

Priori*ering 



Dato 5-9 7^ 

Sign LF 



Gate 



Sandgata 



nr. 



55 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Grimelund og Wallem: Katalog 19^6 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie .. Søbatterlet .. ± Sanden blev anlagt i 1780. 
Det til batteriet liørende ammunitionshus staar endnu 
(G.&W 1926), 180? kalt "Det frivillige borgerlige Artiller 
Compa^niets Ammuni tionsliuus for Søe-batteriet 11 . 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 




r 





ri l^-" 1 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandgata nr - 57 




Eier 1970 
TaKsi Kr, 
Bruk 


Viderø, Borgny m.fl. 

r>Q ^ uuu Areal tortii 2 1 V * Dygninger 

Bolig 


m 


_ — I J-m mr É 

Oppi vri 


tiaugsi senest 




Siste brann 


Tidligere branner 


LM Al T 

■ 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk Bolig 


Plantype 
Hovedmål 


3-romspian, hjørnehus med brukket hjørne 
Svalgang 

10x7,5 Etasjer 2 


%J 1 IJKILIIIU1 

Vegger 


Forblendet med skifer 
Tømmer, stående panel 


Kjeller 

Delvis 


Tak 


Saltak (valmet) tegl 


■ 



Eksteriør 



interiør 

Gardsplass, 
Uthus 



Jevnt Fordelte T-pos t vinduer . Flatt profilert om- 

ranmiing. 2-fløyet dør med elipsef ormet e overlys 

(gamle husnummer). Mot gårdsplass eldre vinduer og dor 

Eldre dører og listverk, en del modernisert. 

Vekselpanel himl. 

Heller, brosten, liten hage. 

Nytt 



Ombygging 



Tegninger, oppmålinger 



-\$ko SPA 



Ingen opplysninger i Ba 



Ønskelige forandringer 



Omgivelser 



Posi tive 



Vedlikeholdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitekturvurdering B 

Miljøvurdering A 

Prioritering C 



Dato 
Sign 



5.9-7** 
LF 



Gate Sandgata 57 nr 



Eldre bilder Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

Kultur-, personalhistorie 



Reguleringsplan 
TU hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gata Sandgata nr, 59 
Betegnelse 


Eier 1970 Gaustad, Petter 

Takst kr. 2 5. 000 Areal tomt 111 m 3 F bygninger 

Bruk Bolig 




Oppfort tidligst senest 


omkring 


■ ir JuT 

Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 

■ 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr* bruk 


Plantype 


- 


Hovedmål 8,5x6,5 + f løy 


Etasjer 2 


Grunnmur Forblendet 

vegger Tømmer, stående panel 


Kjeller 

Delvis 


Tak S a l tak, skifer 


■ 


Eksteriør j e vnt fordelte vinduer, hele ruter i 1- etasje, 2-fags 
i 2. etasje. I 2, etasje flatt profilert oraramming med høyt 
overs tykke. 2-f løyet inngangsdør, sideport. 

Interier Pilas terinndel te vegger (19^0). Nå delvis modernisert. 


Gardsplass, Hellelagt, vannpost 
Uthus 




Ombygging 

1873 


Tegninger, oppmålinger 




19*K) SPA 






ønskelige forandringer 


Ingen opplysninger i BA 


Skifting av vinduer 




Omgivelser 




VedJikeholdstilstand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 




Prioritering C 




Dato 5.9* 7 '4 
Sign LF 



Gate 



Sandgata 59 nr 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Krldcr 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Ku I tyr- personalhistorie 



KlUwers kart 1816: Eier O.Solem (nr* 59 og 61) 



Reguleringsplan 

Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM 



Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandra ta ■*« 61 




Eier 1970 
Takst kr 

1 oisai pli . 

Bruk 


Trondh j ems Ho spi tal 

i-l ^ flfJO Areal tomt lR"7 m 2 bvqninqer 

Bolig 


m 1 

in 


Hnnfo rt 


tldliast senest 


omkrina 


KJENT 

Siste brann 


Tidligere brenner 




Byggherre 

Arkitekt 






Qppr* bruk 


Plantype 




■ 


Hovedmål 


j,5x 6,5 + fløy 


Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


_|_ T "1 ■ 

0 — — _— j uBl H« ■ _T BH Bi — _ _— 1 — ■ ~1 JB. BUBL — BUBJ «p-BTfc 

riisset Kvadrering 
Tømmer stående panel 


Kieller 

Delvis 


Tak 


Saltak, skifer 





Eksteriør 



Interior 



Jevnt fordelte T-pos t-vinduer , profilert omramming 
Delvis modernisert 



Gårdsplass, Hellelagt, vannpost 
uthus ' Boliger i bakgård 



Ombygging 



19^5 Overdekking av portrom 







Tegninger, oppmålinger 

19^0 SPA 



ønskelige forandringer 



Omgivelser 

positive 



Vedlikehotdstilstand B 

Antikvarisk tilstand B 

Arkitektur vurdering B 

Miljøvurdering B 

Prioritering C 



Dato 5.9.7^ 
Sign LF 
■ ■ 



Gate 



Sandgata 



nr. 6 1 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 

2 

Kultur-, personalhistorie 

Klliwers kart 1816: eier 0*Solem (nr. 59 og 61) 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate * 
Betegnelse 


Sandgata nr. 63 




Eier 1970 

I 3K5I KT. 

Bruk 


Evjen, Bjarne 

22 «real tomt 1 JO 01 * oygmnger 
Bolig 


m 


OppTori 


tidligst senest 


omkring 


Siste brenn 


Tidligere branner 


ftHTATT 

r 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plantype 




■ 


Hovedmål 




Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset/ kvadrering 
Tømmer, stående panel 


Kjeller 

delvis 


Tak 


Saltak, eternit 




Eksteriør 
Interior 


2-fagsvinduer i 1. etasje, hele ruter i 2. etasje. ! 
Vinduene i 1. etasje høyere enn i 2 .etasje. 
Flatt stående panel ( vekselpanel ) 
Modernisert 


Gårdsplass, 
Uthus 


Betong 

Delvis helt nye 




Ombygging 


1877 Veggen forhøyet til 9 alen (utført?) 


Tegninger, oppmålinger 






Ønskelige forandringer 




Utvendig panel av type 
alminnelig i begynnelsen 
av 1800-årene 








Omgivelser 






positive 






Vedlikeholds tilstand A 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 






Prioritering C 






Dato 5-9-7^ 
Sign LF 



Gate 


Sandgata 


nr, 63 


Eldre bilder 




Foto 









II. 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur-, personalhistorie 




Klfiwers kart 1816: Eier O.A.Wiig 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandgata nr. 65 




Eier 1970 
Takst kr. 

Bruk 


Trondheim elektrisitetsverk 

Areal tomt 1 kkm\ bygninger 

Bolig 


m 


Oppfort 


tidligst senest 


am L- r i nn 

QITlRTiny 


KJtWT 

Siste brann Tidligere branner 


ANUT1 


Byggherre 
Arkitekt 




Oppr. bruk 


Plan type 






Hovedmål 


10x^1,5 


Etasjer 2 


Grunnmur 
Vegger 


Pusset mur. 

Tømmer, liggende panel. 


Kjerner 

delvis 


Tak 


Saltak, tegl. 




Eksteriør 


Jevnt fordelte 2-f agsvinduer 
Port ca 1900. 


, horisontalbånd. 


Intenør 


Delvis modernisert (antagelig ombygget ca 1900) 


Gårdsplass, 
Uthus 


Heller, gras, trivelig 

1, etasje, bindingsverk, stående panel. 


Ombygging 


Tegninger» 


oppmålinger 

19^0 SPA 








ønskelige forandringer 




Ingen opplysninger i BA 








Omgivelser 

Positive 






Ved I ikeholdst Ustand B 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering B 
Miljøvurdering B 






Priori*ering C 






Dato 5 , 9 . ') k 
Sign LP 



Gate 



Sandgata 



nr. 



65 



Eldre bilder 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent/revet 



Kultur- personalhistorie 



Klttwers kart 1 8 1 6 : Eier H. Sommer 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 





ANTIKVARISK REG ISTE R FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate 

Betegnelse 


Sandgata nr, 67 


Eier 1970 

Tak^t kr 

Bruk 


Nilsen, Leif A. 

27 000 AreaJ tomt -| 64 m? - bygninger 

Bolig 


nr 


Uppi vi i 


tidligst senest 


omkring 


HJINT 

Siste brann 


Tidligere branner 


AMT ATT 


Byggherre 
Arkitekt 




Opp', bruk 


Plantype 






Hovedmål 


1 1 ,5x7 


Etasjer 2 + loft 


ftri in nmi ir 

u run nr f iur 
Vegger 


Pusset mur. 

Tømmer, stående panel 


Kjeller 

under hele 


Tak 


Saltak, tegl, kobbhus 




Eksteriør 
Interior 


Nyere 2-f agsvinduer med hele ruter, flat omramming. 
Vinduer lavere i 2. enn i 1. etasje. 
Port ca 1900» delvis eldre omramming, 
En del modernisert 


Gårdsplass, 
Uthus 


Hellelagt 




Ombygging 


1876 

1952 2 stk. WC i 1. etasje 

• 




Tegninger, oppmålinger 

1926 loftsplan, snitt, fasade. BA 
19^0 SPA 

1952 Sit. plan BA 






Ønskelige forandringer 






Omgivelser 






positive , 






Ved likeholdst il stand B * 
Antikvarisk tilstand B 
Arkrtekturvurdering C 
Miljøvurdering B 






Prioritering C 






Dato 5. 9. 74 

Sign LF iJM p 



Gate 



Sandgata 67 nr 



Eldre bilde* 



Foto 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /revet 



Kultur-, personalhistorie 



KlUwers kart 1816: Eier Ole Bakken 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 



Fremtidige planer 



4. i ' ZOO 




no .10 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sandgata nr. 69 

Betegnelse 


Eier 1970 Aune, Erik Lund 'Tl 

Takst kr. 30.000 Areal tomt 141 m* bygninger 

Bruk Bolig. 


nr 


Oppfort tidligst senest 


omkring 


''VI" 1 

Siste brann Tidligere brenner 


thltAlT 


Byggherre CtTS {fc^pex^ (^Y&^^f) 
Arkitekt 


Oppr. bruk Bolig. 


piantype 3-romsplan, sideport. 


i 


Hovedmål 10 X 6,5 


Etasjer 2 + loft. 


Grunnmur Pusset mur. 

vegger Tommer, st. panel. 

■ 

Tak Saltak, tegl, kobbhus. 


Kjeiier under huset unntatt 
port. Nedgang fra gate 
verksted. 


Eksteriør Mid tpo s tvi nduer , 3 ruter i hvert fag ? flat omramming. 
Port med 3 ovale overlys. Svalgang m. gl. midtposthengsl. Vinduer. 
Under sval eldre vindu m. barokk overstykke. 

interiør Stue med rikt profilerte bjelker og listverk (1940). 


Gardsplass, heller, gras. 

uthus bind. verk, st. panel. 




Ombygging r >l y +, - 

1929 Kjelleren forandret. 

1957 Kobbhus mot gården. Soverom innredet på loftet, 
åpen trapp fra stue i 2. etg. 






Tegninger, oppmålinger 

1918 Plan 1. etg. og kjeller, snitt. BA 
1923 Plan kjeller. BA 
1940 SPA 

1957 Plan 2. etg. og loft, snitt, gårdfasade. BA 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand B 
Ark itektur vurdering B 
Miljøvurdering A 




Prioritering C 

> 




Dato 17.10.73 
Sign LF 



Gat * Sandgata nr 69 



Eldre bilder 


Foto 




ø 

a 


Litteratur 

i 

D 

9 


Kilder 

i 

p 


* 


a 

m 




Tidligere bygning 
brent/revet 


o 






Kultur-, personalhistorie 

* f 

Klavers kart 1816: eier* Thomas R 

• 


osberg 

B 















Reguleringsplan 




ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sandgata nr, 71 

Betegnelse 


Eier 1970 Pedersen, Ja c ob W • ^ T r \ T^r^J^ • ^ - - 

Takst kr. 30.000 Areal tomt 1 64 m\ bygninger m 7 

Bruk Bolig 


Odd! ort tldliast 1 P 1 6 senest 


omkrina 1 R4? — 4^) 


Siste brann Tidligere branner 


ANUH 

Planen typisk 1842-45? 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. brok Bol lg . 


Plantype 




Hovedmål 12x7 


Etasjer 2 + loft. 


Grunnmur PllS Set » 

Vegger Tommer, ligg. panel • 


Kjeller Under hele. 


Tak Saltak, tegl, 3 kobbhus, 
gesimskasse på konsoller» 




Eksteriør Ca. 1900, nyere 2-f agsvinduer . 

Murt under tidligere sval mot gårdsplass. 


interior Modernisert. 




Gårdsplass, hellelagt, velholdt, 
uthus bind. verk, st, panel. 




Ombygging 

1877 

1946 Kobbhus. 




t % A 0 7? r urt 




Tegninger, oppmålinger 

1940 SPA 

1946 Plan og snitt loft, fasade 2. etg. BA 




ønskelige forandringer 




Omgivelser 

Positive. 




Vedlikeholdstilstand A 
Antikvarisk tilstand 
Arkitektur vurdering 
Miljøvurdering B 




Priori*ering C 




Dato 17.10.73 
Sign LF 



Kilder 

o 

B 


□ 




Tidligere bygning 
brent/revet 






Kultur-, personalhistorie 

Kltlivers kart 181 fl 6: Sommers have, ubebygget. 




o I 


Reguleringsplan 

Til hinder ° 
for bevaring? 




* 


Fremtidige planer 



G ate Sandgata 


nr. 71 




Eldre bilder 


Foto 






e 


D l 



il 



Litteratur 





no.i5 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sandqata nr, 73 

Betegnelse 


Eier 1970 Olsen, JaCOb f^?1 Jrr^< 

Takst kr. 28» 000 Areal tomt 102 m\ bygninger m 3 

Bruk Bolig 


nnnf Art tlrilinct 1 RI n r an ftc( 


rim it r LfVCj 


Siste brann Tidligere branner 


ANTATT 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr. bruk DOlig 


Plan type 




Hovedmål 7,5 X 8 


Etasjer 2 + loft 


Grunnmur pUSSet ITlUr 

vegger tommer, ligg. panel 


Kieiier under huset unntatt 
port 


Tak Saltak, skifer, to kobbhus, 
gesimskasse på konsoller 




Eksteriør ca. 1900: T-po s tvinduer , snekkerdekor , horisontalbånd , 
murt under tidligere sval mot gårdsplass 


intehor modernisert 




Gårdsplass, hellelagt 

uthus bind. verk, st. panel. 




Ombygging a 

1900 1, etg. utvidet mot garden. Utv. trapp flyttet. 
1938 Kobbhus. 
^P*1954 WC i 1. etg., bad med WC på loft: 






Tegninger, oppmålinger 

1900 Plan 1. og 2. etg., snitt. BA 
1910 Plan kjeller. BA 
1936 Plan loft, snitt. BA 

1940 SPA I' I åt 1 
1949 Planer. BA 




Ønskelige forandringer 




Omgivelser 




Vedlikeholdstilstand 
Antikvarisk tilstand B 
Arkitekturvurdering ~ 
Miljøvurdering 




Prioritering C 




Dato 17.10.73 

Sign LF 



Gate Sandgata nr - 73 



Eldre bilder 


Foto 








• 



Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 



Kultur-, personalhistorie 



KlUvers kart 1816: Sommers have, ubebygget. 



Reguleringsplan 






Til hinder 






for bevaring? 


e «f 


• 


Fremtidige planer 


Y f i 

n 


É 











no. r? 



o m 



ANTIKVARISK REGISTER FOR TRONDHEIM Bebyggelse 



Gate Sandgata nr. 75 

Betegnelse 


Eier 1970 Ho jern, Johs, 

Takst kr. 4^.000 Areal tomt 1 4U m* bygninger 
Bruk 




Oppfort tidligst 1840* senest 


1 845 omkrins 


R-JLNT 

Siste brann Tidligere branner 


luT H T T 

mntmi r 


Byggherre 
Arkitekt 


Oppr, bruk bolig 


Plenty pe 




Hovedmål 10x7 


Etasjer 2 


Grunnmur pUS 5 et mur 

vegger tommer, st* panel 


Kjeiier under hele 


Tak saltak, tegl 


■ 

■ 


Eksterier modernisert, men med bygningens karakter i behold, 
2-f agsvinduer m. 1 tverrspross. 


interiør modernisert 




Gårdsplass, hellelagt 

uthus bindingsverk, st. panel, garasje 


Ombygging 

1928 Innredet garasje i uthus, 
1934 Ominnredning, kjokken oppdelt. 
1964 Ominnredning og modernisering, Bad og WC. 
Vinduer skiftet, nytt tommermannspanel. 


Teg ninger, opp må li nger 

1928 plan uthus, fasade mot Lillegata. BA 
1934 plan 1 . og 2. etg. BA 
1940 SPA 

1964 plan 1. og 2. etg, snitt. BA 


* Brukket hjorne tilsier at 

^^^^^ hus et er bygd 1*840-45 


Ønskelige forandringer 




Omgivelser 

siste hus i homogen rekke 




Vedlikehold st il stand 
Antikvarisk tilstand C 
Arkitekturvurderrng 
Miljøvurdering 




Prioritering " 




Dato 17.10.73 
Sign LF 



Gate Sandgata 


nr. 75 






F Irlf n hild sir 


Foto 


• 


* 1 


Litteratur 



Kilder 



Tidligere bygning 
brent /rev et 

Kultur- personalhistorie 

Kltivers kart 1816: Sommers have, ubebygget. 



Reguleringsplan 
Til hinder 
for bevaring? 

Fremtidige planer 

-- — _ 




